BOLESLAW BODZEK 


przezywszy lat 22, po krótkiej a ciezkiej chorobie, zasnat w Panu 
dnia 3 października 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 7 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


Rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 8 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


łakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 
S. Stawowiaka Orukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13 
Kraków, ul. Kopernika 22, Telefon 111-04, 


